Z glebokim smutkiem i zalem zawiadamiamy, 
ze dnia 20 stycznia 1990 roku zmarł nagle 


Prof. dr hab. BRONISLAW 


IRSKI 


NASZ NAJDROZSZY I NAJLEPSZY 
MAZ, TATUS I DZIADZIUS 


MSZA SW. zostanie odprawiona we wtorek dnia 30. I. br. 
o godzinie 12.00 na cmentarzu Rakowickim, po czym 
nastapi odprowadzenie Zmarlego na miejsce wiecznego 


spoczynku. 
Pograzeni w zalobie: 
ZONA, CORKA, ZIEC, WNUCZEK I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 
Zamiast kwiatów — prosimy o złożenie datków 
na Fundusz Daru Narodowego. 


